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BRZESKI 


wieloletni dzialacz ZHP, 


pracownik „OPAKOMET” w Krakowie, 


UKOCHANY NASZ SYN, MĄŻ, TATUŚ I ZIĘĆ 


przeżywszy lat 28, zmarł tragicznie w wypadku samochodowym, dnia 2 lipca 1986 r. 


NABOŻEŃSTWO .ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 8 lipca 1986 roku 
o godz. 10.15 w kaplicy cmentarnej w Grębałowie, pe czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


RODZICE, ŻONA, CÓRECZKI; TEŚCIOWIE I RODZINA 


